Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 19 września 1987 roku, zmarł nągle, w wieku lat 56 


KAPITAN WUSW 


ZENON 


DUNAJ 


NASZ NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC, DZIADEK I BRAT 


odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznaczeniami państwowymi 


i resortowymi. 


Wyprowadzenie zwłok z Domu Pogrzebowego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie nastąpi 
w poniedziałek, dnia 28 września 1987 roku o godz. 13.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 


żalu: 


ŻONA, SYN Z ŻONĄ I CÓRECZKĄ, SIOSTRA I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


